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  فتاوى منوعة

  هل اختلف الصحابة في نجاسة الدم وهل صحيح أن أول من قال بطهارة الدم الإمام الشوكاني

  مشهور بن حسن آل سلمان


  
  هل اختلف الصحابة في نجاسة الدم صحيح انا اول من قال في طهارة الدم الامام الشوكاني قال لك بعض اخواننا الاماراتيين رسالة قرر فيها هذا ورد على من زعم على زعمه
  -
    
      00:00:00
    
  



  ان الدم طاهر لك ثبت عن الصحابة كانوا كان بعضهم يصلي فيأتيه السهم وهو في الصلاة ويبقى في صلاته ولا يخرج من صلاته. وفي هذا اشارة الى ان آآ الدم ليس بنجس. الدم يصيب الثياب وهو يصلي
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  وبقي في صلاته. وعلى هذا اعتمد الشوكاني وزعم ان هذا اول من قال يلزم منه يعني الاحاطة بجميع الاقوال باختلاف الامصار وتعدد الاعصار وهذا امر الشوكاني ينفيه الشيء كان يمشي
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